CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Concesio 
Data: 18-11-96 
Ora: 17:12 
Tipologia: LN - EF 
Fonte: CUN 


Avvistata un'ombra verde che emette una luce verde fluorescente, che poi in pochi secondi si 
riassorbe, lasciando odore di aria ozonizzata. 


